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O Congresso Mineiro de Ginecologia e Obstetrícia (CMGO) é o segundo maior evento da especialidade 
que ocorre anualmente no Brasil. Este evento anual reafirma, continuamente o compromisso da 
SOGIMIG com os Médicos mineiros, atualizando os mais experientes e ensinando aos mais novos, através 
de atividades científicas durante todo o ano. 


Temos nestes dias do Congresso, uma excelente oportunidade de troca de experiências, que quando 
bem aproveitadas por cada um dos congressistas são capazes de, ao final do evento, levar a cada uma 
das Mulheres de nosso estado o benefício de uma assistência médica de qualidade, baseada nas 
melhores evidências científicas. 


Histórico na memória daqueles que atuam nesta área, o CMGO traz este ano grandes especialistas no 
Mundo (Argentina, Austrália, França, Portugal e Venezuela), tanto da Ginecologia como da Obstetrícia. 
Um marco que acompanha a história da SOGIMIG e reflete o emprenho de toda a Diretoria da SOGIMIG 
em oferecer a melhor experiência aos congressistas. 


A publicação destes Anais, com os melhores temas livres e pôsteres submetidos para exposição, 
reflete também a nossa busca por incentivar o desenvolvimento científico dos associados, valorizando o 
esforço e dedicação daqueles que apresentaram, durante o CMGO, as atividades que estão 
desempenhando nos seus locais de atuação. 


Obrigado a todos pela participação. 


Dr. Carlos Henrique Mascarenhas Silva 
Presidente da SOGIMIG e do XI CMGO 


